220V ou tension 
supérieure 


110V ou tension 
inférieure 



1 er sens 



220V ou tension 
supérieure 



2 ème sens 


110V ou tension 
inférieure 




-Q Û Disjoncteur magnéto thermique dffêrenliel 



Commande d’un moteur asynchr 














































Ph 


N 




















condensateur 



























Condensateur au 
papier imprégné d'huile 

























